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FM  COMDR  435TH  FTR  3MR  WG  LANGLEY  AFB  VA 
VO  JEDEN/COMDR  AIR  DEFENSE  COMMAND  ENT  AFB  COLO 
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fjjj  AM'Eiv  )3*yEA  ’i 
iJCO  DUC  5tl00.ia 


■JEDVJP/COMDR^AIR  TECH  INTEL  CENTER  WRIGHT  PATTERSON  AFB  OHIO 
JEPHQ/DIRECTOR  OF  INTELLIGENCE  HQ  USAF  WASHDC 

ZEH/COMDR  TAC  LANGLEY  AFB  VA  UNCLASSIFIED 

I 10133  PD  UFOB  1 PD  A PD  ROUND  PD  B PD 


AT  ONE  YD  PD  C PD  BRIGHT  WHITE  LIGHT  AS  FROM  FLASH  BULB  PD  D PD 
ONE  £ PD  N/A  PD  F PD  NEG  PD  G PD  NEC  PD  H PD  NO  SOUND  WHATSOEVER 
CMA  ALL  WAS  QUITE  AT  TIME  OF  OBSR  PD  I PD  NEG  PD  2 PD  A PD  03SR 
V/AS  AN  AMATEUR  ASTRONOMER  AND  STILL  OBSERVES  SKY  OCCASIONALLY  PD 
o PD  ELEVATION  75  DEG  AZIMUTH  30  DEG  PD  C PD  ELEVATION  45  DEG 


AZIMUTH 


DEG  PD  D FLEW  STRAIGHT  STEADY  PATH  PD  E PD  DISAPPEARED 


OVER  CLOUD  BANK  PD  F PD  ESTIMATED  4 SECONDS  PD  3 PD  A PD  GROUND-VISUAL 
PD  B PD  NONE  PD  C PD  N/A  PD  4 PD  A PD  3032352  OCT  PD  B PD  NIGHT  PD 


PD  4015  MONITOR  DR  CMA  HAMPTON  CMA  VA  PD  6 PD  A PD 
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i^AG£  TWO  JEPLG  31A 


..iit-.tAuv.;)  at  3 lnykia'  . 

DECLASSIFIED  AFTER  12  YEAR;A. 

DOD  DIR  5200.10 
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^4, 


CMA  33  CMA 


CMA  HAMPTON  CMA  VA  PD  CMA 


AERONAUTICAL  RESEARCH  SCIENTIST  FOR  NACA  AND  WAS  AT  ONE  TIME  AN 
AMATEUR  ASTRONOMER  CMA  USUALLY  RELIABLE  PD  7 PD  A PD  CLEAR  OVERHEAD 
CMA  VIS  GOOD  CMA  CLOUD  BANK  TO  WEST  PD  B PD  330/28 

10.300-3^0/31  160OO-2SO/S  20000-30000-320/3  30000-2A0/65 


oOOOO  NEC  PO  C PD  CLEAR  PD  D PD  7 MILES  PD  E PD  CLEAR  PD  F PD  NEG 
Pd"s  PD  NEG  PD  9 PD  NEG  PD  10  PD  NONE  PD  11  PD  NO  JETS  FR  LAF3  PD 
B-2S  S IN  AREA  BUT  OBSR  IS  POSITIVE  WAS  NOT  B-26  PD  12  PD  A35TH  FB 


* * •* 


WG  INTEL  OFFICER  CMA  NO  ANALYSIS  OF  POSSIBLE  CAUSE  PD  OBSR  IS  WELL 
ACQUAINTED  WITH  JETS  AND  ASTRONOMICAL  PHENOMENA  PD  THIS  APPEARED 
TO  BE  NEITHER  TO  HIM  PD  SPEED  OF  OBJECT  APPEARED  TO  BE  MUCH  FASTER 
THAN  THAT  OF  ANY  JET  TODAY  AND  DID  NOT  APPEAR  TO  BE  A METEORITE  OF 
WHICH  OBSR  HAS  SEEN  SEVERAL  HUNDRED  PD 
30/20502  OCT  JEPLG 
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